VikipeediA 

Krenaki keel 


Krenaki keel on aimbore keelkonda kuuluv keel, mida 
räägivad tänapäeva Brasiilia idaosas Minas Geraisi 
osariigis elavad botokuudide hulka kuuluvad krenakid. 

Krenaki keel on viimane säilinud aimbore keelkonna keel 
ja see on väljasuremisohus. 2006. aastal hinnati keele 
kõnelejate arvuks 10.ÜJ 

Viited 

1. http://endangeredlanguages.com/lang/3086 

Välislingid 

■ https://glottolog.org/resource/languoid/id/krenl239 

■ https://phoible.org/languages/krenl239 


krenaki keel 

Kõneldakse 

Brasiilias 

Piirkonnad 

Minas Geraisi osariik 

Kokku 

kõnelejaid 

10 (2006) 

Keelesugulus 

aimbore keelkond 


krenaki keel 

Keelekoodid 

ISO 639-1 

- 

ISO 639-2 

- 

ISO 639-3 

kqq 


Pärit leheküljelt "https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Krenaki_keel&oldid=5506867" 


Selle lehekülje viimane muutmine: 01:22,14. detsember 2019. 

Tekst on kasutatav vastavalt Creative Commonsi litsentsile "Autorile viitamine + jagamine samadel tingimustel"; sellele 
võivad lisanduda täiendavad tingimused. Täpsemalt vaata Wikimedia kasutamistingimustest. 


































